REPUBLIQUE FRANCAISE 


POLlpE MUNICIPALE 



RAPPORT N° 201800 0017 


RAPPORT D'INFORMATION 


L'an deux mille dix huit, le seize du mois d’avril, 

Nous soussigne(s),Brigadier-Chef Principal POMMIER Patrick 


Objet: 

Experimentation de I'usage des 
cameras individuelles 


Destinataires : 

- Monsieur le Maire 
Madame la Prefete 

- Monsieur le Maire Adjoint charg6 de la 
Securite 

- Archives 


Madame !a Prefete, 


Suite au decret 2016-1861 du 23 decembre 2016 la ville de Lisses a 
fait I’acquisition de 5 cameras pietons. 

Ces cameras sont en service depuis le 09 janvier 2018. 

Depuis cette date les agents de la Police Municipal n'ont pas eu 
besoin de les declencher mais I'ensemble de I’effectif a constate un 
changement de comportement des usagers suite au port de ces 
cameras. 

De plus ces cameras permettent aux agents de la Police Municipale 
d’etre securises lors de leurs interventions. 


En consequence, nous avons redige le present rapport a toutes fins 
que vous jugerez utiles. 


Fait et clos a Lisses 

Le 16 avril 2018 

Signature du rapport N°2018 000017 
Les A.PJ.A. : 



Vu et transmis, 

Le Chef de Service de Police Municipale 
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